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fonction, on trouve, par une analyse exaete, que la quantite totale de
chaleur rayonnante qui sort sous une direction donnee est proportion-
nelle au sinus de Tangle d'emission.

VI.

II est tres facile d'apercevoir ce dernier resultat en considerant
chaque point materiel comme le centre d'une infinite de rayons qui
ont tous la meme intensite; car il suit de cela meme que les quantites
de. chaleur qui traversent un seul element de la surface, selon diffe-
rentes directions, sont d'autant moindres que la direction est plus
oblique, et qu'elles sont proportionnelles au sinus des angles d'eniis-
sion; mais on ne peutpas en conduce que la loi subsisterait encore s'il
n'y avait aucune absorption. En effet, le theoreme suppose que la masse
est formee de deux parties, dont Tune envoie immediatement au dehors
ses rayons ou une portion de ses rayons, tandis que Fautre n'en pent
point envoyer dans le meme espace. Si tous les points du solide con-
couraient a remission, la loi cesserait d'avoir lieu.

On peut choisir des fonctions quelconques pour representer la quan-
tite de chaleur absorbee a une distance donnee; mais il y a une condi-
tion commune a laquelle ces fonctions sont assujetties. Ghacune d'elles
doit avoir ses valeurs nulles pour toutes les distances qui surpassent
une certaine quantite moindre que Fepaisseur de Fenccinte. Ainsi Ton
peut donner une forme arbitraire a la courbe qui represente la fonc-
tion, pourvu que toutes les ordonnees soient nulles lorsque Fabscisse
surpasse une certaine ligne plus petite que la profondeur de la masse.
Si cette epaisseur de Fenceinte etait moindre que la plus grande dis-
tance a laquelle la chaleur se porte immMiatement, la loi cFemission
serait changee, ou plutot elle ne pourraitetre conserv6e que par Fin-
fluence des corps exterieurs, s'ils avaient eux-memes la propri6te d'ab-
sorber la chaleur rayonnante : il faut done regarcler cette propriety
comme une des causes necessaires de la loi d'emission. On la suppose
tacitement lorsqu'on calcule les effets du rayonnement en ne consi-u, il ne serait mfime pas necessaire que toute la chaleur emise par
